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HAFLER t/Thread Holes Dimensions 


| Cora F g M 
| 4 30 67 | 6 9 M6 
| 6 30 6.7 6 9 | M6 
| 10 32 8 5.5 10 | M6 
| 13 37.5 9 6 11 M6 
| 16 37.5 8 8 10.5 M6 
| 20 45 13 7.5 15 M10 
25 45 13 7.5 15 M10 
32 45 13 7.5 15 M10 

| EEEL PETEN 
| DN E F t d 
= 4 24 4.5 9 M6 
£ t 
| IN y 6 24 4.5 9 M6 
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